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BRAND DESIGNTEC S.A. 
36, avenue Marie-Therese 
L -2132 LUXEMBOURG 

RCS LUXEMBOURG B178.327 


AUSZUG 


Es geht aus einer ordentliche Generalversammlung vom 27. Oktober 2016 hervor 
dass : 


Der Sitz der Gesellschaft von 36, avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg nach 
11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg verlegt wird. 

Die Gesellschaft Fidu-Concept Sari tritt mit sofortiger Wirkung als 
Rechnungskommissar zuruck. 

Die Gesellschaft Neo Fiduciaire Luxembourg SA mit Sitz in 12, rue Leandre Lacroix 
L-1913 Luxembourg eingetragen beim Handels- und Firmenregister von Luxemburg 
unter der Nummer B200638 wird zum Rechnungskommissar bestellt. 

Das Mandat des Rechnungskommissars endet beim Abschluss der ordentlichen 
Generalversammlung des Jahres 2019. 


Fur gleichlautenden Auszug 



